Józef Zdechlikiewicz 


rzeźnik, 


przeżywszy lat 64, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony Św. 
Sakramentami, zasnał w Panu dnia 12 stycznia 1902 r. 


Wyprowadzenie zwłok nastąpi we wtorek dnia 14 b. m. o godzinie 5 popołudniu 
z domu L. 10 przy ul. 3-go Maja, wprost na miejsce wiecznego spoczynku — na 
który-to obrzęd pozostała rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych. 


Zakład pogrzebowy Jana Wolnego ul. św. Tomasza 4. Filia ul. Kopernika L. 6. Czcionka „i drukarni Związkowej w Krakowie 


